Gültig ab 07.06.2022 


Da. TU-Lichtwiese/Campus > Schloss > Luisenplatz > HeEasGsE 
Rhein-/Neckarstraße > Berliner Allee > Hauptbahnhof moBILO 
HEAG mobilo GmbH, Klappacher Straße 172, 64285 Darmstadt, Servicetel: (0 61 51) 7 09-40 00 R 4 
Einsatz von Niederflurfahrzeugen. Rückfragen unter oben genanntem Servicetelefon. 
Montag - Freitag 
Da. TU-Lichtwiese/Campus 5.23 5.43 5.53 6.13 6.23 6.33 ale 7.53 7.54 
- Hochschulstadion NF 5.24 5.44 5.54 6.14 6.24 634 10 754 755 
- Merck-Stadion NF 3.17 3.22 3.54 4.37 4.39 5.34 6.04 Min | 
- Merck-Stadion NF | | | | | | | 7.57 
- Jahnstraße NF 3.19 3.24 3.56 4.39 4.41 5.26 5.36 546 5.56 6.06 6.16 6.26 6.36 7.56 
- Herdweg NF 3.20 3.25 3.57 4.40 4.42 5.27 5.37 547 557 6.07 617 6.27 6.37 7.57 
- Roßdörfer Platz Pl. 1 NF 3.21 3.26 3.58 4.41 4.43 5.29 5.39 549 5.59 6.09 6.19 6.29 6.39 7.59 
- Schulstraße NF 3.23 3.28 4.00 4.43 4.45 531 541 551 601 6.11 6.21 631 6.41 8.01 
- Kongresszentrum darmstadtium NF | | | 4.31 | | 4.59 5.14 | | | | | | | | | 
- Schloss Pl. 1 NF 3.25 3.30 4.02 432 445 447 5.00 5.15 532 542 552 6.02 6.12 622 632 6.42 8.02 
- Luisenplatz PI. 6 | | 4.04 434 | | 5.02 5.17 535 545 555 6.05 6.15 625 635 6.45 8.05 
- Luisenplatz PI. 3 3.26 3.31 | | 446 448 | | | | | | | | | | | 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 1 NF 4.06 4.36 5.04 5.19 5.37 547 557 6.07 617 627 637 6.47 8.07 
- Berliner Allee NF 4.07 4.37 5.05 5.20 5.38 5.48 5.58 6.08 6.18 6.28 6.38 6.48 8.08 
- Hauptbahnhof Pl. 1 NF 4.09 4.39 5.07 522 541 551 601 611 621 631 641 651 8.11 
- Böllenfalltor Pl. 1 7.59 
Montag - Freitag 
Da. TU-Lichtwiese/Campus 8.03 ale 853 854 9.03 9.13 9.23 9.24 9.33 9.43 9.53 9.54 10.03 alle 12.33 12.37 12.43 12.53 
- Hochschulstadion NF 804 10 854 855 9.04 9.14 9.24 9.25 934 944 954 955 10.04 10 12.34 12.38 12.44 12.54 
- Merck-Stadion NF | Min | | | | | | | | Min | 13.02 
- Merck-Stadion NF 8.57 9.27 9.57 
- Jahnstraße NF 8.06 8.56 9.06 9.16 9.26 9.36 9.46 9.56 10.06 12.36 12.40 12.46 12.56 13.04 
- Herdweg NF 8.07 8.57 9.07 9.17 9.27 9.37 9.47 9.57 10.07 12.37 12.41 12.47 12.57 13.05 
- Roßdörfer Platz Pl. 1 NF 8.09 8.59 9.09 9.19 9.29 9.39 9.49 9.59 10.09 12.39 12.43 12.49 12.59 13.07 
- Schulstraße NF 8.11 9.01 9.11 9.21 9.31 9.41 9.51 10.01 10.11 12.41 12.45 12.51 13.01 13.09 
- Schloss Pl. 1 NF 8.12 9.02 9.12 9.22 9.32 9.42 9.52 10.02 10.12 12.42 12.46 12.52 13.02 13.10 
- Luisenplatz PI. 6 8.15 9.05 9.15 9.25 9.35 9.45 9.55 10.05 10.15 12.45 12.49 12.55 13.05 13.12 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 1 NF 8.17 9.07 9.17 9.27 9.37 9.47 9.57 10.07 10.17 12.47 12.51 12.57 13.07 
- Berliner Allee NF 8.18 9.08 9.18 9.28 9.38 9.48 9.58 10.08 10.18 12.48 12.52 12.58 13.08 


- Hauptbahnhof Pl. 1 NF 821 % 9.11 | 9.21 9.31 9.4 9.51 10.01 10.11 10.21 % 12.51 12.56 13.01 13.11 
- Hauptbahnhof Pl. 3 NF Min Mn 12.57 
- Böllenfalltor PI. 1 8.59 9.29 9.59 

Montag - Freitag 
Da. TU-Lichtwiese/Campus 13.03 13.07 13.13 13.23 13.33 13.37 13.43 alle 20.23 20.39 20.54 
- Hochschulstadion NF 13.04 13.08 13.14 13.24 13.34 13.38 13.44 10 20.24 20.40 20.55 
- Jahnstraße NF 13.06 13.10 13.16 13.26 13.36 13.40 13.46 Min 20.26 20.42 20.57 
- Herdweg NF 13.07 13.11 13.17 13.27 13.37 13.41 13.47 20.27 20.43 20.58 
- Roßdörfer Platz Pl. 1 NF 13.09 13.13 13.19 13.29 13.39 13.43 13.49 20.29 20.44 20.59 
- Schulstraße NF 13.11 13.15 13.21 13.31 13.41 13.45 13.51 20.31 20.46 21.01 
- Kongresszentrum darmstadtiumNF | | | | | | | | | | 21.14 21.29 alle 22.29 22.59 23.31 0.01 0.31 
- Schloss Pl. 1 NF 13.12 13.16 13.22 13.32 13.42 13.46 13.52 20.32 20.48 21.03 21.15 21.30 15 22.30 23.00 23.32 0.02 0.32 
- Luisenplatz PI. 6 13.15 13.19 13.25 13.35 13.45 13.49 13.55 20.35 20.50 21.05 21.17 21.32 Min 22.32 23.02 23.34 0.04 0.34 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 1 NF 13.17 13.21 13.27 13.37 13.47 13.51 13.57 20.37 20.52 21.07 21.19 21.34 22.34 23.04 23.36 0.06 0.36 
- Berliner Allee NF 13.18 13.22 13.28 13.38 13.48 13.52 13.58 20.38 20.53 21.08 21.20 21.35 22.35 23.05 23.37 0.07 0.37 
- Hauptbahnhof Pl. 1 NF 13.21 13.26 13.31 13.41 13.51 13.56 14.01 20.41 20.55 21.10 21.22 21.37 22.37 23.07 23.39 0.09 0.39 
- Hauptbahnhof Pl. 3 NF 13.27 13.57 

Montag - Freitag Samstag 

Verkehrsbeschränkung NL NL 

Darmstadt Merck-Stadion NF 2.47 2.52 4.37 4.39 
- Jahnstraße NF 2.49 2.54 4.39 4.41 
- Herdweg NF 2.50 2.55 4.40 4.42 
- Roßdörfer Platz Pl. 1 NF 2.51 2.56 4.41 4.43 
- Schulstraße NF 2.53 2.58 4.43 4.45 
- Kongresszentrum darmstadtium NF 1.01 alle 2.31 | | 4.01 431 | | 459 5.29 alle 22.29 22.59 23.31 alle 2.31 
- Schloss Pl. 1 NF 1.022 30 2.32 2.55 3.00 4.02 432 445 447 5.00 5.30 15 22.30 23.00 23.32 30 2.32 
- Luisenplatz PI. 6 1.04 Min 2.34 | | 4.04 434 | | 5.022 5.32 Min 22.32 23.022 23.34 Min 2.34 
- Luisenplatz PI. 3 | | 256 3.01 | | 446 448 | | | | | | 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 1 NF 1.06 2.36 4.06 4.36 5.04 5.34 22.34 23.04 23.36 2.36 
- Berliner Allee NF 1.07 2.37 4.07 4.37 5.05 5.35 22.35 23.05 23.37 2.37 
- Hauptbahnhof Pl. 1 NF 1.09 2.39 4.09 4.39 5.07 __ 5.37 22.37 23.07 23.39 2.39 


NF = Niederflurhaltestelle 


NL = gültig Nächte Freitag/Samstag 


Gültig ab 07.06.2022 


Da. TU-Lichtwiese/Campus > Schloss > Luisenplatz > HeEasGsE 


Rhein-/Neckarstraße > Berliner Allee > Hauptbahnhof moBILO 


HEAG mobilo GmbH, Klappacher Straße 172, 64285 Darmstadt, Servicetel: (0 61 51) 7 09-40 00 r 4 
Einsatz von Niederflurfahrzeugen. Rückfragen unter oben genanntem Servicetelefon. 


Sonn- und Feiertag 


Verkehrsbeschränkung NL7 NL7 
Darmstadt Merck-Stadion NF 2.47 2.52 8.37 8.39 
- Jahnstraße NF 2.49 2.54 8.39 8.41 
- Herdweg NF 2.50 2.55 8.40 8.42 
- Roßdörfer Platz Pl. 1 NF 2.51 2.56 8.41 8.43 
- Schulstraße NF 2.53 2.58 8.43 8.45 
- Kongresszentrum darmstadtiumNF | | 4.01 ale 831 | | 8.59 9.29 alle 22.29 22.59 23.31 0.01 031 1.01 ale 2.31 
- Schloss Pl. 1 NF 2.55 3.0 402 30 832 845 8.47 9.00 9.30 15 22.30 23.00 23.32 0.02 0.32 1.02 30 2.32 
- Luisenplatz PI. 6 | | 4.04 Min 8.34 | | 9.022 9.32 Min 22.32 23.02 23.34 0.04 0.34 1.04 Min 2.34 
- Luisenplatz PI. 3 256 3.01 | | 8.46 848 | | | | | | | | | 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 1 NF 4.06 8.36 9.04 9.34 22.34 23.04 23.36 0.06 0.36 1.06 2.36 
- Berliner Allee NF 4.07 8.37 9.05 9.35 22.35 23.05 23.37 0.07 037 1.07 2.37 
- Hauptbahnhof Pl. 1 NF 4.09 8.39 9.07 __9.37 22.37 23.07 23.39 0.09 0.39 1.09 2.39 


NL7 = gültig in den Nächten 02./03.10.2022 
NF = Niederflurhaltestelle 


Gültig ab 07.06.2022 


Da. Hauptbahnhof = Berliner Allee > Rhein-/Neckarstr. 


» Luisenplatz > Darmstadt TU-Lichtwiese/Campus 


HEAG mobilo GmbH, Klappacher Straße 172, 64285 Darmstadt, Servicetel: (0 61 51) 7 09-40 00 
Einsatz von Niederflurfahrzeugen. Rückfragen unter oben genanntem Servicetelefon. 


Montag - Freitag 


Darmstadt Hauptbahnhof Pl. 3 NF 4.18 4.48 5.03 5.18 5.33 5.48 5.58 6.08 ale 8.28 8.32 838 848 858 9.022 9.08 9.18 9.28 9.32 
- Berliner Allee NF 4.20 450 5.005 5.20 5.5 5.50 6.00 6.10 10 830 8.34 8.40 850 9.00 9.04 9.10 9.20 9.30 9.34 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 2 NF 422 452 5.07 522 5.37 5.52 6.002 6.12 Min 832 836 842 852 9.022 9.066 9.12 9.22 9.32 9.36 
- Luisenplatz Pl. 1 425 455 510 525 540 5.55 6.055 6.15 835 839 845 855 9.05 9.09 915 9.25 9.35 9.39 
- Schloss Pl. 2 NF 5.11 5.26 5.41 5.56 6.06 6.16 8.36 8.40 8.46 8.56 9.06 9.10 9.16 9.26 9.36 9.40 
- Schulstraße NF 5.13 5.28 5.43 5.58 6.08 6.18 8.38 842 848 858 9.008 9.12 9.18 9.28 9.38 9.42 
- Roßdörfer Platz Pl. 2 NF 5.15 5.30 5.45 6.00 6.10 6.20 840 8.44 8.50 9.00 9.10 9.14 9.20 9.30 9.40 9.44 
- Herdweg NF 5.16 5.31 5.46 6.022 6.12 6.22 842 846 852 9.02 912 9.16 9.22 9.32 9.42 9.46 
- Jahnstraße NF 5.18 5.33 5.48 6.03 6.13 6.23 843 847 853 9.03 9.13 9.17 9.23 9.33 943 9.47 
- Kongresszentrum darmstadtium NF 4.27 4.57 | | | | | | | | | | | | | | | | 
- Hochschulstadion NF 5.20 5.35 5.50 6.05 6.15 6.25 845 849 855 9.05 9.15 9.19 925 935 945 9.49 
- TU-Lichtwiese/Campus 5.21 5.36 _ 5.51 _6.07_ 6.17 6.27 8.47 851 _ 857 9.07 917 921 9.27 9.37 9.47 9.51 
Montag - Freitag 
Darmstadt Hauptbahnhof PI. 3 NF 9.38 alle 12.08 12.18 12.28 12.38 12.48 12.58 13.08 13.18 ale 14.18 14.28 alle 20.08 
- Berliner Allee NF 9.40 10 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 13.10 13.20 ° 10 14.20 14.30 10 20.10 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 2 NF 9.42 Min 12.12 12.22 12.32 12.42 12.52 13.02 13.12 13.22 Min 14.22 14.32 Min 20.12 
- Luisenplatz Pl. 1 9.45 12.15 12.25 12.35 12.45 12.55 13.05 13.15 13.25 14.25 14.32 14.35 20.15 
- Schloss Pl. 2 NF 9.46 12.16 12.26 12.36 12.46 12.56 13.06 13.16 13.26 14.26 14.33 14.36 20.16 
- Schulstraße NF 9.48 12.18 12.28 12.38 12.48 12.58 13.08 13.18 13.28 14.28 14.35 14.38 20.18 
- Roßdörfer Platz Pl. 2 NF 9.50 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 13.10 13.20 13.30 14.30 14.37 14.40 20.20 
- Herdweg NF 9.52 12.22 12.32 12.42 12.52 13.02 13.12 13.22 13.32 14.32 14.39 14.42 20.22 
- Jahnstraße NF 9.53 12.23 12.33 12.43 12.53 13.03 13.13 13.23 13.33 14.33 14.40 14.43 20.23 
- Merck-Stadion NF 14.41 
- Merck-Stadion NF 12.31 13.01 13.31 
- Böllenfalltor Pl. 1 | | 14.43 
- Hochschulstadion NF 9.55 12.25 12.33 12.35 12.45 12.55 13.03 13.05 13.15 13.25 13.33 13.35 14.35 14.45 20.25 
- TU-Lichtwiese/Campus 9.57 12.27 12.35 12.37 12.47 12.57 13.05 13.07 13.17 13.27 13.35 _ 13.37 14.37 14.47 20.27 


NF = Niederflurhaltestelle 


Gültig ab 07.06.2022 


Da. Hauptbahnhof => Berliner Allee > Rhein-/Neckarstr. HeasKE 
» Luisenplatz > Darmstadt TU-Lichtwiese/Campus moBiLO 
HEAG mobilo GmbH, Klappacher Straße 172, 64285 Darmstadt, Servicetel: (0 61 51) 7 09-40 00 A 
Einsatz von Niederflurfahrzeugen. Rückfragen unter oben genanntem Servicetelefon. 
Montag - Freitag 
Verkehrsbeschränkung NL NL MD MD NL NL 

Darmstadt Hauptbahnhof PI. 3 NF 20.18 20.28 20.38 20.48 21.03 alle 22.18 22.48 23.18 23.48 0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 
- Berliner Allee NF 20.20 20.30 20.40 20.50 21.05 15 22.20 22.50 23.20 23.50 0.20 0.0 1.20 1.50 2.20 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 2 NF 20.22 20.32 20.42 20.52 21.07 Min 22.22 22.52 23.22 23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 
- Luisenplatz Pl. 1 20.25 20.35 20.45 20.55 21.10 22.25 22.55 23.25 23.55 0.25 0,55 1.25 1.55 2.25 
- Luisenplatz PI. 2 | | | | 23.18 23.23 1.28 1.33 
- Schloss Pl. 2 NF 20.26 20.36 20.46 20.56 23.19 23.24 1.29 1.34 
- Schulstraße NF 20.28 20.38 20.48 20.58 23.21 23.26 1.31 1.36 
- Roßdörfer Platz Pl. 2 NF 20.30 20.40 20.50 21.00 23.23 23.28 1.33 1.38 
- Herdweg NF 20.32 20.42 20.52 21.02 23.24 23.29 1.34 1.39 
- Jahnstraße NF 20.33 20.43 20.53 21.03 23.26 23.31 1.36 1.41 
- Merck-Stadion NF 20.34 20.54 21.04 23.27 23.32 1.37 1.42 
- Böllenfalltor Pl. 1 20.36 20.56 21.06 23.28 23.33 1.38 1.43 
- Kongresszentrum darmstadtium NF 21.12 22.27 22.57 23.27 23.57 0.27 0.57 1.27 ES 22 
- Hochschulstadion NF 20.45 
- TU-Lichtwiese/Campus 20.47 


Montag - Freitag Samstag 


Verkehrsbeschränkung NL NL 


Darmstadt Hauptbahnhof Pl. 3 NF 3.48 4.18 448 5.18 alle 22.18 22.48 23.18 alle 2.18 
- Berliner Allee NF 3.50 4.20 450 5.20 15 22.20 22.50 23.20 30 2.20 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 2 NF 352 422 452 522 Min 22.22 22.52 23.22 Min 2.22 
- Luisenplatz Pl. 1 355 425 455 5.25 22.25 22.55 23.25 2.25 
- Luisenplatz Pl. 2 3.28 3.33 23.18 23.23 3.28 3.33 
- Schloss Pl. 2 NF 3.29 3.34 23.19 23.24 3.29 3.34 
- Schulstraße NF 3.31 3.36 23.21 23.26 3.31 3.36 
- Roßdörfer Platz Pl. 2 NF 3.33 3.38 23.23 23.28 3.33 3.38 
- Herdweg NF 3.34 3.39 23.24 23.29 3.34 3.39 
- Jahnstraße NF 3.36 3.41 23.26 23.31 3.36 3.41 
- Merck-Stadion NF 3.37 3.42 23.27 23.32 3.37 3.42 
- Böllenfalltor Pl. 1 3.38 3.43 23.28 23.33 3.38 3.43 
- Kongresszentrum darmstadtium NF SYOTEERADTIERN 57527, 22.27 22.57 23.27 2.27 
Sonn- und Feiertag 

Verkehrsbeschränkung NL7T NL7 MD? MD?’ NL7 NL7 NL? NL? 
Darmstadt Hauptbahnhof Pl. 3 NF 3.48 alle 9.18 ale 22.18 22.48 23.18 23.48 0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 
- Berliner Allee NF 3.50 30 920 15 22.20 22.50 23.20 23.50 0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 
- Rhein-/Neckarstraße Pl. 2 NF 3.52 Min 9.22 Min 22.22 22.52 23.22 23.52 0.22 052 1.22 1.52 2.22 
- Luisenplatz Pl. 1 3.55 9.25 22.25 22.55 23.25 2355 025 055 1.25 1.55 2.25 
- Luisenplatz PI. 2 23.18 23.23 1.28 1.33 3.28 3.33 
- Schloss Pl. 2 NF 23.19 23.24 1.29 1.34 3.29 3.34 
- Schulstraße NF 23.21 23.26 1.31 1.36 3.31 3.36 
- Roßdörfer Platz Pl. 2 NF 23.23 23.28 1.33 1.38 3.33 3.38 
- Herdweg NF 23.24 23.29 1.34 1.39 3.34 3.39 
- Jahnstraße NF 23.26 23.31 1.36 1.41 3.36 3.41 
- Merck-Stadion NF 23.27 23.32 1.37 1.42 3.37 3.42 
- Böllenfalltor Pl. 1 23.28 23.33 1.38 1.43 3.38 3.43 
- Kongresszentrum darmstadtium NF___ 3.57 9.27 22.27 22.57 23.27 23.57 _ 0.27 057 1.27 1.57__ 2.27 

NL =gültig Nächte Freitag/Samstag MD7 = nicht gültig in den Nächten 02./03.10.2022 


NL7 = gültig in den Nächten 02./03.10.20222 MD =gültig Mo-Do 
NF = Niederflurhaltestelle 


